284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    J. G. MILNE.

17. HERAKLEIDES.

Tetr. HPAKA6IAH5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (a) London (B. M, 0. 6):

29                                                                                                   mm.,    16-84
grms,     (b) Paris
(4159) :   32 mm.
(c)Vienna(15772):

30                                                                                                   mm,,    16-67
grms.   (d) Pro we
sale    1914    (lot
1025):   32 mm.,
16-39 grms.

[Lot 259 of the
Carfrae sale was
probably of this
type: its weight
agrees with that
of (d), but it was
not figured in the
catalogue.]

18. METBOBIOS.
Tetr. MHTPOBIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (a) Paris   (4162) :    31

1 BA
wreath/ BA

Dr. MHTPOBIOIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (a) Paris  (Waddington

1938):   19  mm.,

4-22 grms.

19. ARTEMON.

D;-. APTeMQNreA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (a) Berlin   (Fox) :    10

mm., 4*10 grms.

20. THEOTIMOS.

Tetr. eeOTIMOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (a) Berlin (Imhoof): 30

mm., 16-54 grms.
(b) Paris (Wad-
dingtonl932): 31
mm., 16'65 grms.